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Kontaktlinsen 366 

Hornhautulzeration durch weiche 
Kontaktlinse 873 

Hornhautveränderungen durch 
Indometacin (Amuno) 756 

Hyphäma, totales, postoperatives, 
Behandlung 736 

Hypophyse, Endokrinologie der 
Chiasmasyndrome 296 

— Geschwülste, Histopathologie 

funktionelle 303 


Identationstrichter, druck- und distanz- 
variabler, zur Fundusuntersuchung 782 
Immunbiologie der Tränenflüssigkeit 180 
— der Linse 51 
Indometacin (Amuno), Hornhaut- 
veränderungen durch 756 
Infrarot-Strahlungsthermometrie 170 
Instrumente und Geräte, Fixationsleuchte 
für Panorama-Fundusaufnahmen 767 
— — — Flicker, perzeptiver und 
makuläres ERG 821 
— — - Gerät zur Prüfung des binokularen 
Sehens 147 
— — — Identationstrichter, druck- und distanz- 
variabler, zur Fundusuntersuchung 782 
— -— - Infrarot-Strahlungsthermometrie 170 
— — — Keratometer, neues 777 
— — - Kotowski-Visumeter, falsch-positive 
Ergebnisse 170 
— — — Linsenphotographie, verbesserte, 
im regredienten Licht 764 
— — — neues Spaltlampenkonzept 133 
— — - O’Malley-LOG 2-Photokoagulator 
143 
— -— - Polaroidkamera zur Fluoreszenz- 
photographie 140 
— — — Rodenstock-Testgerät (R 7) und 
Sehzeichenprojektor 170 
— — — Sehhilfe, neue, vergrößernde 643 
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Instrumente und Geräte, Siebtest, neuer, zur 
Prüfung des Farbsinns 622 

- — - Spaltlampe als Operationsmikroskop 
784 

— — — Spiegel als Fixierhilfe für die 
Funduskamera 775 

-— — — Stereomikroskopbrille 171 

— — — Walser-Stanze bei fistulierenden 
Operationen 673 


Interferon, Keratitis dendritica 641 

Iridektomie, prophylaktische, bei engem 
Kammerwinkel 640 

— totale oder periphere, beim 
Glaukomanfall 164 

Iridozyklitis, Kryotherapie der 852 

Irisangiographie, klinische, Anwendungs- 
möglichkeit 173 

Irisatrophie, essentielle, progressive, 
Klinik, Fluoreszenzangiographie und 
Histologie 592 

Irisdiagnostik und Akupunktur 877 

Irisgewebe, Morphologie gezüchteter 
Zellen aus 644 

Iritis durch Saft der Dieffenbachia 128 

— Reitersche Erkrankung bei einem 
Kleinkind 601 

Isoglaucor bei frühaufgetretenem 
primärem Glaukom 20 

Isoproterenol und Propranolol bei Glaukom 
586 


Kampimeter, Untersuchung mit modifizierter 
v. Graefe-Technik 536 

Karzinom, hypernephorides, und 
Aderhautmetastase 42 

Katarakt, anthropogenetische 379 

— Extraktion, intrakapsuläre und 
Vitrektomie 863 

—- Kryochirurgie, mikrochirurgischer 
Wundverschluß 400 

— Linsenabsaugung 172 

— Linsenphotographie, verbesserte, im 
regredienten Licht 764 

— Operationen, i. c. mit Linseneinpflanzung 
und Trabekulektomie 165 

— Operation, kombinierte, beim Weit- und 
Engwinkelglaukom 831 

— Operationen, Vitrektomie nach 639 

— Permeabilitäts-, Phospholipase A und 
Lysophosphatidylcholin 433 

— Phakofragmentation und -absaugung 
durch die Pars plana ciliaris 405 

— Sprachgeschichtliches 344 

— Starschnittrupturen 690 

— Stufenschnitt, ausgeprägter 684 
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Kauterisation des spastischen Entropiums 
124 

Keratitis dendritica und Interferon 641 

— exogene, durch Chromomykose 89 

— metaherpetica, diagnostische, und 
therapeutische Irrtumsmöglichkeiten 175 

— Pseudo-, dendritica 84 

— superficialis punctata Thygeson 908 

Keratokonus, Genetik des 906 

— HLA-Antigene und Allograftreaktion 
391 

— Indikation zur Keratoplastik 175 

Keratometrie, neues Verfahren 777 

Keratopathie, Chloroquin- 64 

Keratoplastik bei Keratokonus, Indikation 
zur 175 

— persönliche Erfahrungen 499 

— Rotations-Auto-, ipsilaterale 488 

— tektonische bei infizierter Elliotscher 
Trepanation 165 

Konjunktiva siehe auch Bindehaut 

Kontaktlinsenanpassung, Hepatitisrisiko 754 

Kontaktlinsen, Hornhautgeschwüre, eitrige 
366 

— weiche, und Mykosen 873 

Konvergenzlähmung 645 

Kotowski-Visumeter, falsch-positive 
Ergebnisse 170 

Kryochirurgie, mikrochirurgischer Wund- 
verschluß bei Katarakt 400 

Kryotherapie bei Iridozyklitis, Erfahrungen 
852 


Laser, biologische Wirkung auf die 
Netzhaut 228 

— physikalische und biologische Wirkung 219 

Laserkoagulation, Aderhautabhebung nach, 
bei diabetischer Retinopathie 745 

— panretinale, bei Retinopathia diabetica 520 

- und Xenontherapie 237 

Lichtkoagulation, Antibiotika im Glaskörper 
nach 168 

Lider, Erysipel, brillenförmiges 179 

— Kauterisation des spastischen Entropiums 
124 

-— Ohr-Haut-Knorpel-Plastik bei Tumoren 
727 

Lidheber, Ersatzplastik des 178 

Lidrand, Herpes simplex 760 

Linse siehe auch Katarakt 

— Charakterisierung der wasserlöslichen 
Proteine 51 

Linsenabsaugung 172 

Linsenphotographie, verbesserte, 
im regredienten Licht 764 

Linsentrübungen, „Gardestern“-artige und 
Diabetes mellitus 126 
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Lymphtransport aus der Orbita mit radio- 
aktiven Tracern 713 

— in den Retrobulbärraum und die Vorder- 
kammer von Kaninchen 166 

Lysophosphatidylcholin und Phospholipase A 
bei Permeabilitätskatarakt 433 


Mach, Ernst, und Neurophysiologie der 
Netzhaut 436 

Makula, Abb. einer partiellen Sonnen- 
finsternis bei Sonnenbeobachtung 168 

— Differentialdiagnose zwischen makulanahen 
malignen Melanomen und feuchten 
Makulaleiden 170 

- Funktion bei Resochin-Therapie 168 

— Zystenödem der, nebst Zyklitis, 
Behandlung mit Azathioprin 362 

Makuladegeneration, vitelliforme und 
Bestsche 890 

Makulopathie, Lasertherapie und Xenon- 
koagulation 237 

Medikamente Acetazolamid (Diamox) und 
i.0. Druck 473 

— adrenergische Mittel und i. o. Druck 570 

— Antibiotika im Glaskörper nach Licht- 
koagulation 168 

— arzneimittelinduzierte Phospholipidosis 
nach Chloroquinkeratopathie 64 

— Azathioprin bei Zyklitis nebst Zystenödem 
der Makula 362 

— Behandlungsmöglichkeiten bei Glaukomen 259 

— Berberintropfen und Augeninnendruck 119 

— Busulfan, Netzhauterkrankung nach 
Behandlung der Mutter während der 
Schwangerschaft 818 

— Etamucin als Glaskörperersatz 644 

— Farbensinnstörungen erworbene, durch 453 

- Fibrinolysin bei postoperativem totalem 

Hyphäma 736 

Indometacin (Amuno), Hornhaut- 

veränderungen 756 

Interferon bei Keratitis dendritica 641 

Isoglaucon bei frühaufgetretenemi 

primärem Glaukom 20 

Isoproterenol und Propranolol beim Glaukom 

586 

Natrium-Nitroprussid bei Allgemein- 

narkose 922 

Ocusert für die Glaukombehandlung 109 

Oxprenolol zur Behandlung verschiedener 

Glaukomformen 824 

Pilocarpin, Diagnose und Prognose 679 

Pilocarpintropfen, stabilisierte, Wirkung 750 

— Resochin-Therapie und Makulafunktion 168 

Thilocombin bei Durchblutungsstörungen 

des Fundus 741 
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Medikamente, Triäthylzinn-Augenüberdruc, 
experimenteller 579 

Melanoblastome, intraokulare, interzelluläre 
Verbindungen 868 

Melanome, maligne Fehldiagnose bei 174 

— — Pathologie 440 

— vortäuschendes, Tuberkulom der 
Aderhaut 845 

Mikroskop Rasterelektronen- bei intra- 
okularen Melanoblastomen 868 

— Raster- und Transmissionselektronen- 
mikroskop bei Fuchsscher Endothel- 
dystrophie 796 

Morning-Glory-Syndrom 697 

Myasthenie und Thrombozytopenie bei 
orbitalem Pseudotumor 397 

Mykosen, Chromo-, exogene Keratitis 89 

— durch weiche Kontaktlinsen 873 


Nahtmaterial Nylonnaht 10x0 und Starschnitt- 
rupturen 690 

— Prolene®-10-0- und Vicryl®-11-0- im 
Vergleich zu Nylon 10-0 604 

Natrium-Nitroprussid bei Allgemeinnarkose 

für intraokulare Eingriffe 922 

Netzhaut, Ablösung bei Frühgeburt 95 

— — ohne Lochbildung Therapie 101 

— Aderhautabhebung nach Laserkoagulation 
einer diabetischen Retinopathie 745 

— Anastomosenbildung, venöse 738 

— Biettische kristalline Fundusdystrophie 353 

— ERG beim Fundus heterotopicus 925 

- Farbensinnstörungen, erworbene durch 
Medikamente 453 

— Ernst Mach und Neurophysiologie der 436 

— Hämatom, subdurales bei präretinaler 
Blutung 645 

— Laser, biologische Wirkung 228 

— Lasertherapie und Xenonkoagulation 237 

— Lichtschädigung der 813 

— Potentiale, visuell evozierte 884 

— Retikulumzellsarkom, primäres 643 

— Retinoblastom, Prophylaxe 640 

— Retinopathie bei homozygoten Hämoglo- 
bin C. Krankheit 804 

— Retinopathia centralis serosa Fluoreszenz- 
angiographie 645 

— Retinopathia diabetica Beurteilungs- 

kriterien 641, 642 

Retinopathia pigmentosa Perimeterbefunde 

bei 808 

Retinoschisis, senile, Photokoagulation 644 

— Retrolentale Fibroplasie, frühe ERG- 
Zeichen 746 

— tapetoretinale Degeneration Fehldiagnose 
„Achromatopsie“ 176 
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Netzhaut, Thrombosen, arterielle und venöse, 
patholog. Anatomie 198 

- -— - - Physiopathologie 192 

— — Behandlung 198 

— - klin. Bild 186 

— Venenthrombosen alte Fehldiagnosen 176 

Netzhautablösung Behandlung, präventive 793 

— durch Risse der Pars plana 644 

— Glaskörper, Anatomie und Pathologie des 637 

— Sklera, konservierte, bei 721 

Netzhautchirurgie Etamucin als Glaskörper- 
ersatz 644 

Netzhauterkrankung degenerative nach 
Behandlung der Mutter mit Busulfan 
während der Schwangerschaft 818 

Netzhaut-Glaskörper-Anomalien bei 
idiopathischer Netzhautablösung 469 

Netzhautrisse ohne Netzhautablösung 410 

Neurochirurgie der Chiasmasyndrome 321 

Neurophysiologie der Netzhaut und 
Ernst Mach 436 

Neuroradiologie bei Chiasmasyndrom 279 

Neurose, asthenische und okuläre Störungen 525 

Norrie-Syndrom - seltene Differentialdiagnose 
zur retrolentalen Fibroplasie 168 

Nystagmus, Fehldiagnosen 169 


Ocusert für die Glaukombehandlung 109 

Ohr-Haut-Knorpel-Plastik bei Tumoren des 
Lidrandes 727 

O’Malley-LOG 2-Photokoagulator, 
Erfahrungen 143 

Operationen, Ablatio-, und konservierte Sklera 
721 

— Allgemeinanästhesie, Lokalanästhesie 
326, 329, 332, 340 

— antiglaukomatöse mit und ohne 
Skleradeckel 387 

— Aphakieglaukom, Therapie 165 

— bei chronischem Glaukom 105 

— bei verschiedenen Glaukomformen 167 

— Berücksichtigung der topographischen 
Anatomie 171 

- Diathermietrabekulektomie bei hämorrha- 
gischem Glaukom 554 

— Digitalkompression bei expulsiver Blutung 
731 

— Enucleatio bulbi früher und heute 479 

- Fibrinklebung 450 

- fistelbildende 10 

— fistulierende, mit Walser-Stanze 673 

— — und Kataraktextraktion beim Weit- und 

Engwinkelglaukom 831 
— Goniotrepanation mit Skleradeckel 162 
— -— modifizierte Technik der 421 
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Operationen, intraokulare, kontrollierte Hypo- 
tension durch Natrium-Nitroprussid bei All- 
gemeinnarkose 922 

— Iridektomie, prophylaktische bei engem 
Kammerwinkel 640 

— Iridozyklitis, Kryotherapie der 852 

- Katarakt, ausgeprägter Stufenschnitt 684 

—- Katarakt, mikrochirurgischer Wundverschluß 

in der Kryochirurgie 400 

Keratoplastik bei Keratokonus, Indikation 

175 

— — persönliche Erfahrungen 499 

— — Rotations-Auto-, ipsilaterale 488 

- Kinderanästhesie 337 

—- Konjunktiva, Ersatz 460 

— Laser, biologische Wirkung auf die Netzhaut 
228 

— Laserkoagulation bei Retinopathia diabetica 
520 

— Laserstrahlung, physikalische und biologische 
Wirkungen 219 

— Lidheber, Ersatzplastik des 178 

— Netzhaut-, Etamucin als Glaskörperersatz 
644 

— Neurochirurgie der Chiasmasymptome 321 

— Neuroleptanalgesie 850 

— Ohr-Haut-Knorpel-Plastik bei Tumoren des 
Lidrandes 727 

— Open-Sky-Vitrektomie 639 

— Phakofragmentation und -absaugung durch 

die Pars plana ciliaris 405 

Prolene®-10-0- und Vicryl®-11-0-Naht- 

material im Vergleich zu Nylon 10-0 604 

— Sehhilfe, vergrößernde 643 

Starschnittrupturen 690 

— tektonische Keratoplastik bei infizierter Elliot- 
scher Trepanation 165 

— „Totische-“, Modifikation der 633 

— Trabekulektomie und i. c. Kataraktoperation 
mit Linseneinpflanzung 165 

— — Technik, Resultate, Indikation 241 

— Trepanation mit Skleradeckel nach Elliot- 
Fronimopoulos bei primärem Glaukomanfall 
162 

— Vitrektomie: Indikation, Technik, Ergebnisse 
637 

— — nach Kataraktoperationen 639 

— — nach perforierenden Verletzungen 638 

— — vordere Indikation, Technik und Resultate 

855 

— Zyklodialyse 165 

— — traumatische 917 

— Zyklokryotherapie bei malignem Glaukom 
665 

— — hämorrhagischer Glaukome 651 

— Zyklotropie 516 

Operationsmikroskop, Spaltlampe als 784 
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Ophthalmopathologie, Fehldiagnosen 174 

Ophthalmoplegie, Tolosa-Hunt-Syndrom 167 

Optikusmeningeom, Fehldiagnose bei 176 

Orbita, Blutung, pralle, Fehldiagnose 176 

- IgG-Plasmozytom 644 

— Lymphtransport aus der, mit radioaktiven 
Tracern 713 

— Pseudotumor mit Thrombozytopenie und 
Myasthenie 397 

Oxprenolol, Glaukom, Behandlung mit 824 


Papille, Gefäßneubildungen im Bereich des 
papillomakulären Bündels 172 

— Photographie der, bei Glaukom 842 

Pars plana ciliaris, Ablatio durch Risse der 644 

— Phakofragmentation und -absaugung durch 
die 405 

Perimeterbefunde, Retinopathia pigmentosa 808 

Perimetrie, automatische 542 

Phakofragmentation und -absaugung durch die 
Pars plana ciliaris 405 

Phospholipase A und Lysophosphatidylcholin 
bei „Permeabilitätskatarakt“ 433 

Photokoagulation der senilen Retinoschisis 644 

— Netzhautablösung, präventive Behandlung 
durch 793 

Photokoagulator, O’Malley-LOG 2 143 

Pigmentepitheliopathie, Fehldeutung als klein- 
fleckige Chorioiditis 176 

— hintere multifokale plazoide bei Licht- 
schädigung der Netzhaut 813 

— multifokale, plakoide des Fundus 645 

Pilocarpin, Glaukom, Diagnose und Prognose 
679 

Pilocarpintropfen, stabilisierte Wirkung 750 

Plasmozytom, IgG- und Augenbeteiligung 644 

Potentiale, evozierte oktizipale zur Diagnose des 
Chiasmasyndroms 314 

Propranolol und Isoproterenol bei Glaukom 
586 

Prophylaxe, Iridektomie bei engem Kammer- 
winkel 640 

— rechtliche Situation bei 640 

— Retinoblastom 640 

— Rezidiv-, bei Keratitis dendritica mit Inter- 
feron 641 

Pupille, Konvergenzlähmung 645 


Radiologie, Neuro-, bei Chiasmasyndrom 279 


Rasterelektronenmikroskopie, Tränensackepithel, 


Flimmerhaare des 428 

Refraktion und Sehschärfe bei schielenden 
Kindern 80 

— neues Gerät zur Prüfung des Binokularsehens 
147 


Refraktionsänderungen bei Strabismus conver- 
gens 74 

Refraktionsmessung beim Kind, Fehler bei 169 

Reitersche Erkrankung bei einem Kleinkind 601 

Resochintherapie, Prüfung der Makulafunktion 
168 

Retikulumzellsarkom, primäres der Netzhaut 
643 

Retina s. auch Netzhaut 

Retinitis haemorrhagica, nekrotisierende Über- 
empfindlichkeitsangiitis Zeek mit Augen- 
beteiligung 32 

Retinoblastom, Prophylaxe 640 

Retinopathia centralis serosa, Fluoreszenz- 
angiographie 645 

Retinopathia diabetica, Aderhautabhebung nach 
Laserkoagulation 745 

— Beurteilungskriterien 641 ff 

— Laserkoagulation bei 520 

Retinopathia pigmentosa, Analyse, statistische, 
der Perimeterbefunde 808 

Retinopathie bei homozygoten, Hämoglobin-C- 
Krankheit 804 

Retinoschisis, juvenile, Fehldiagnosen bei 176 

— senile, Photokoagulation 644 

retrolentale Fibroplasie 95 

— frühe ERG-Zeichen 746 

— Norrie-Syndrom, seltene Differential- 
diagnose zur 168 

Richner-Hanhart-Syndrom 84 

Rodenstock-Testgerät (R 7), Vergleich mit 
Sehzeichenprojektor 170 


Schielen, Binokularsehen in der Kleinwinkel- 
esotropie 536 

— Fehldiagnosen 176 

— Fehler bei der Brillenbestimmung bei 
Kindern 169 

— - inder Zyklodeviationsdiagnostik 169 

- Fixationsartefakte in den äußeren Augen- 
muskeln bei bioptischen Untersuchungen 170 

— Refraktion und Sehschärfe bei Kindern 80 

— Testmethoden, Zuverlässigkeit 170 

— Zyklotropie 516 

Schwangerschaft, Netzhauterkrankung nach 
Behandlung der Mutter mit Busulfan 
während 818 

Sectio caesarea und perforierende Verletzung 
130 

Sehbahnen, potentiale, visuell evozierte 884 

Sehfunktion, latente, Fehler bei der Prüfung 
170 

Sehnerv, Chiasmasyndrome 266 

Sehnervenanomalie, Handmannsche 697 

Sehnerverkrankung, ischämische, Arteriitis 
temporalis und Schichtungssklerose 178 

Sehschärfenbestimmung, Fehler bei 169 
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Sehschärfenbestimmung, objektive, mit dem 
Kotowski-Visumeter 170 

Sehzeichenprojektor und Rodenstock-Testgerät 
(R 7), Vergleich 170 

Sickerkissenkomplikationen nach Gonio- 
trepanation mit Skleradeckel 162 

Siebtest, neuer, zur Prüfung des Farbensinns 622 

Simulationsproben in der Begutachtung 170 

Sjögren-Syndrom, Immunität, zelluläre 717 

Skiaskopie, Fehler durch ametrope Untersucher 
169 

Sklera, konservierte zur Ablatiochirurgie 721 

Sonnenbeobachtung, Abbildung einer partiellen 
Sonnenfinsternis in der Makula bei 168 

Spaltlampe als Operationsmikroskop 784 

Spaltlampenkonzept, neues 133 

Stereomikroskopbrille für operative Eingriffe 
171 

Strabismus convergens, unterschiedliche, 
Refraktionsänderung beider Augen 74 

Streß, psychischem, und i. o. Druck 562 

Syndrome, Morning-Glory- 697 

— Norrie-, seltene Differentialdiagnose zur 

— retrolentalen Fibroplasie 168 

— Reiter-, bei einem Kleinkind 601 

— Richner-Hanhart- 84 

— Sjögren-, zelluläre Immunität 717 

— Tolosa-Hunt- 167 


Tapetoretinale Degeneration, Fehldiagnose 
„Achromatopsie“ 176 

Therapie, Simultan- bei Primärglaukom 167 

Thilocombin bei Durchblutungsstörungen des 
Fundus 741 

Thrombosen, arterielle und venöse der Netzhaut, 
pathologische Anatomie 198 

— — - der Retina, Physiopathologie 192 

— der Netzhaut, Behandlung 198 

— retinale, klinisches Bild 186 

Thrombozytopenie und Myasthenie bei orbitalem 
Pseudotumor 397 

Tolosa-Hunt-Syndrom, schmerzhafte, 

Ophthalmoplegie 167 

Tonographie, besondere Aspekte der 162 

Tonometrie, Grundlagen und Probleme der 161 

— Irrtumsmöglichkeiten 170 

Totische Operation, Modifikation der 633 

Toxocara-canis-Infektion 39 

Trabekulektomie und i. c. Kataraktoperation mit 
Linseneinpflanzung 165 

— Technik, Resultate, Indikation 241 

Traktionsamotio ohne Lochbildung, Therapie 
101 

Tränendrüsen, Sjögren-Syndrom 717 

Tränenflüssigkeit, Immunbiologie der 180 

Tränensackepithel, Flimmerhaare des 428 


Tränenwege, Dakryostenose, idiopathische, 
Entstehung 627 

— — Mißbildung bei Spaltbildung im Gesichts- 

bereich 933 

— Totische Operation, Modifikation 633 

Trauma, Hyphäma, postoperatives totales, 
Behandlung 736 

Triäthylzinn-Augenüberdruc, experimenteller 
579 

Tuberkulom der Aderhaut, ein Melanom vor- 
täuschend 845 

Tumoren, Basaliom der Lider, diagnostische 
Irrtumsmöglichkeiten 176 

— Chalazien, Fehldiagnosen 644 

— Chiasmasyndrome, Computertomographie 290 

— Enucleatio bulbi früher und heute 479 

— Hypophysen-, Endokrinologie der Chiasma- 
syndrome 296 

— Hypophysengeschwülste, Histopathologie 303 

— IgG-Plasmazytom und Augenbeteiligung 644 

— Lidrand, Ohr-Haut-Knorpel-Plastik 727 

— Melanoblastome, intraokulare, interzelluläre 
Verbindungen 868 

— makulanahes Melanom und feuchtes Makula- 

leiden, Differentialdiagnose 170 

Melanome, maligne, Fehldiagnosen bei 174 

— — — Pathologie 440 

Neurochirurgie der Chiasmasyndrome 321 

Optikusmeningeom, Fehldiagnose bei 176 

Pseudo-, orbitaler, mit Thrombozytopenie und 

Myasthenie 397 

Tuberkulom der Aderhaut, ein Melanom vor- 

täuschend 845 


Unfallversicherung, private, Beurteilung von 
Augenschäden 131 

— — Urteil Bundesgerichtshof 786 

Uvea, venöse Systeme der 546 

Uveitis, hypertensive und Sekundärglaukom 
837 

— nekrotisierende Überempfindlichkeitsangiitis 
Zeek mit Augenbeteiligung 32 


Venensystem der Uvea 546 

VEP, Einfluß von Artefakten 884 

Verätzung, Iritis durch Saft der Dieffenbachia 
128 

Verletzungen, Chiasma opticum 374 

— Enophthalmus und traumatische Diplopie 179 

— Enucleatio bulbi früher und heute 479 

— Fehldiagnosen bei Schädeltraumen mit 
Augenbeteiligung 177 

— Netzhautablösung ohne Lochbildung, 
Therapie 101 

— perforierende bei Sectio caesarea 130 

— — Vitrektomie nach 638 

— Zyklodialyse, Behandlung 917 
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Vitrektomie: Indikation, Technik, Ergebnisse 
637 

— nach Kataraktoperationen 639, 863 

— Open-Sky-, 639 

— Verletzungen, perforierende, nach 638 

— vordere Indikation, Technik und Resultate 
855 

Walser-Stanze bei fistulierenden Operationen 
673 

Wundverschluß, Fibrinklebung 450 

Xenonkoagulation und Lasertherapie 237 


Zyklitis nebst Zystenödem der Makula, 
Behandlung mit Azathioprin 362 


Zyklodeviationsdiagnostik, Fehler in der 169 

Zyklodeviationsmessungen, wie zuverlässig sind 
unsere Testmethoden? 170 

Zyklodialyse 165 

— traumatische und ihre Behandlung 917 

Zyklokryotherapie bei malignem Glaukom 665 


— hämorrhagischer Glaukome 651 
Zyklotropie, operative Therapie 516 
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änderungen des vorderen Augenabschnittes 722 

— — Kreuzstichnaht 148 

— Spendermaterial, konserviertes 210 

— Ulcus corneae, perforierter 464 

Konjunktivitis, leichte resistente, chronische 60 

Konjunktivorhinostomie und Applicatio tubae, 
einfache Methode zur 638 

Kontaktglasuntersuchung, methodische Fort- 
schritte 145 

Kontaktlinsen, Keratansulfat im Stroma und 
Kurvaturveränderung beim Tragen von, 
Epithelwirkung 981 

- Orthokeratologie 84 

— weiche hochhydrophile, klin. Erfahrungen 145 

Kontaktlinsenmaterial (HEMA), weiches und 
biologische Verträglichkeit 443 

Kontrazeptiva, orale, hormonale, Komplikation 
unter Langzeittherapie 781 

Konvergenz, mangelhafte, Hyposekretion der 
Tränendrüse und Hypotonie 859 

Kreislauf, peripherer und i.o. Durchblutung 152 

Kryo- und Lichtkoagulation, Schäden bei 303 


Laborspülautomat zur Reinigung und Desinfek- 
tion ophthalmo-chirurgischer Instrumente 797 

Lagophthalmus, paretischer, und Lidmagnet- 
implantation 988 

Laser-Interferenzgerät zur Bestimmung der 
retinalen Sehschärfe bei Katarakt 643 

Laserkoagulation in der Netzhautperipherie mit 
Einbuckelung mit dem Drei-Spiegel-Kontakt- 
glas 147 

Lasermikrochirurgie der aufgehobenen Vorder- 
kammer 252 

Licht, Maximum der Kurve der spektralen Sicht- 
barkeit 36 

— natürliches und künstliches und Hormon- und 
Stoffwechselhaushalt 98 

— Netzhautveränderungen, altersbedingte, licht- 
abhängige 431 

— Tages-, Farbänderung im Raum 966 

Lichtkoagulation, Kryo-, Schäden bei 303 

— Retina und Ampicillinkonzentration im Glas- 
körper 753 

Lider, Augenhöhle, Dirofilariagranulom 222 

— Ectropium paralyticum, Korrektur 384 

— Erysipel der 614 

— Lymphom, benignes angiofollikuläres 553 

— Spinaliom der 137 

Lidmagnetimplantation beim paretischen Lag- 
ophthalmus, 5 Jahre Erfahrung 938 

Linsen, intraokulare, 22 Jahre Erfahrung 303 

Linse, Katarakt, kongenitale, in zwei Familien 
884 

— Kataraktextraktion, Wandel innerhalb von 
10 Jahren 74 
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Linsenentbindung mit Hilfsinstrument 293 

Linsenmyopie bei Steroidkatarakt 620 

Liquorleckage und neuroophthalmolog. Kompli- 
kationen 526 

Lymphdrainage des Auges, Abfluß Iymph- 
pflichtiger radioaktiver Substanzen aus der 
Vorderkammer 571 

— — — Tuscheabfluß aus dem Glaskörper nach 

beidseitiger zervikaler Lymphblockade 774 

Lymphom, benignes, angiofollikuläres, im Lid- 

bereich 553 


Makula, Abbildung einer partiellen Sonnen- 
finsternis 295 

— -Befund und unaufschiebbare Ablatiooperation 

530 

Bull’s Eye 161 

Degeneration, einseitige vitelliforme 143 

- Fibroplasie, internoretinale 143 

- Foramen, Netzhautablösung, Operation mit 
resorbierbarer Plombe 278 

— - Operation mit resorbierbarer Plombe 142 

— Fovea, Kapillaren 53 

— Fundus flavimaculatus 143 

-— -Funktion nach postoperativer Wieder- 
anlegung der Netzhaut 606 

— Gliose, primäre epiretinale 410 

— Irvine-Gass-Syndrom 173 

Makulopathie, exsudative, senile, Klinik, Patho- 
genese, Prognose und Therapie 371 

- kolobomartige Papillenexkavation, Behandlung 
durch Photokoagulation 867 

Medikamente, 5-Äthyl-2-desoxyuridin (ÄDU) 
bei herp. Keratitiden 459 

— Ampicillinkonzentration im Glaskörper nach 
Lichtkoagulation der Retina 753 

— Arteriosklerose, Reaktion von Arterienwand- 
zellen auf Risikofaktoren 910 

— Berberintropfen und Augeninnendruck 156 

— Chloroquin-Keratopathie (Resochin®) 149 

- Cytarabin zur Zostertherapie 791 

— Difrarel E bei progredienter Myopie 632 

— — und Neosynephrine bei Myopie-Syndrom 

623 

— Immunsuppressiva bei Behgetscher Erkrankung 
627 

— Pilocarpintropfen, stabilisierte 156 

— Sympathikomimetika und Sympathikolytika 
in der Glaukomtherapie 538 

— Transferfaktor in der Ophthalmologie 63 

— Trifluorothymidin-Behandlung (F3 TDR) und 
Epithelregenerationshemmung 576 

Megalopapille, seltene kongenitale Anomalie 611 

M. obliquus inferior, Erfahrungen mit der Ver- 
längerung 931 
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Molybdändraht, vergoldeter, Verbleib in den 
Augengeweben 779 

Monochromasie, Taubheit und Resistenz gegen- 
über der intrazellulären Wirkung des 
Thyreoideahormons 731 

Motilität und Orbitabodenfraktur 156 

Münster, Augenheilkunde und Augenklinik 816 

— med. Einrichtungen der Westfälischen 
Wilhelms-Universität 811 

Myasthenie, okuläre, Diagnose und Behand- 
lung 889 

Myopathie, okuläre, vom Riesenmitochondrientyp 
786 

Myopie, Linsen-, bei Steroidkatarakt 620 

— progrediente und medikamentöse Therapie 616 

— -Syndrom und med. Behandlung 623 


Nahtmaterial, Kunststoff-Fäden, Spontan- 
rupturen 149, 392 
— Molybdändraht, vergoldeter, und Augen- 
gewebe 779 
— Starschnittrupturen 150 
Nahtstelle, iridoziliare 880 
Neosynephrine und Difrarel E bei Myopie- 
Syndrom 623 
Nervus opticus, Arachnitis opticochiasmatica, 
klin. Bild und Therapie 917 
— — Megalo-, seltene kongenitale Anomalie 611 
— — Netzhaut, Therapie akuter arterieller 
Durchblutungsstörungen 395 
Netzhaut, -Ablösung, idiopathische, jahreszeitl. 
Schwankungen 506 
— Norrie-Syndrom 562 
— — Operation bei Löchern am hinteren Pol mit 
Silberspange und Cerclage 271 
— — bei Zentralvenenverschluß 420 
— — Operation bei Makulaforamen mit resorbier- 
barer Plombe 278 
— — und Frühgeburt 142 
— — Operation des Makulaforamens mit resor- 
bierbarer Plombe 142 
— Atrophie und Aderhautatrophie, pigmentierte 
paravenöse 142 
— Bull’s Eye 161 
— Chorioideremie und Fluoreszenzangiographie 
592 
— Durchblutung, zentrale kapillare und Augen- 
druckhöhe bei Glaukompatienten 743 
— Echinokokkose, intraokulare, subretinale 601 
— Elektroretinogramm, chromatische Adaptation 
auf a-Welle und off-Effekt 160 
— — Pupillenweite 160 
— — Stäbchen- und Zapfensystem 160 
— EPH-Gestose 896 
— ERG-Antworten auf Rechteckreize bei ver- 
schiedener Adaptation 161 
— ERG-Befunde bei angeborener Katarakt 161 
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Netzhaut, Farbstoffdiffusion zwischen Chorioidea 
und 146 

- Fibroplasie, internoretinale 143 

- Fluoreszenzangiographie und ERG bei Fundus 
albipunctatus cum hemeralopia congenita 587 

— Gefäße, Embolien und Thrombosen und 
Wettereinfluß 990 

— Gliose, primäre epiretinale 410 

— Kapillaren der Makula und Fovea 53 

— Kontrazeptiva, orale, Komplikation unter 
Langzeittherapie 781 

— Lichtkoagulation der, und Ampicillinkonzen- 
tration im Glaskörper 753 

— Licht- und Kryokoagulation, Schäden bei 303 

Makulopathie, exsudative, senile 371 

Peripherie, Laserkoagulation in der, mit Ein- 

buckelung mit dem Drei-Spiegel-Kontaktglas 

147 

— Pigmentdegeneration, einseitige 161 

— Pigmentepithel, Proliferationen des bei Ader- 
hautmelanom 450 

— Retikulumzellsarkom, primäres, Klinik, Patho- 
logie 489 

— Diagnose und Verlauf nach Strahlentherapie 
499 

— Retinit‘s centralis serosa, angiographisch 
beobachtete Läsionen 862 

— Retinitis pigmentosa, ERG und EOG-Befunde 
760 

— Retinopathie und Angiopathie bei 50- bis 

60jähriger Diabetesdauer 770 

Sehnerv, Therapie akuter arterieller Durch- 

blutungsstörungen 395 

Operation, unaufschiebbare 530 

Veränderungen, altersbedingte, lichtabhängige 

431 

— Wiederanlegung und Makulafunktion 606 

— Zentralarterienverschluß der, bei progressiver 
Sklerodermie 597 

Norrie-Syndrom 562 


Ocusertbehandlung, Gefahren durch 584 

Okulomotoriusparese und Exophthalmus bei 
Chordom der Schädelbasis 953 

Okklusions- und Euthyskopbehandlung beim 
Konvergenzschielen 105 

Operationen, Anästhetika, Langzeit-, lokale, 
eine Bereicherung? 359 

— Anatomie, topographische, Berücksichtigung 
der 547 

— Blutung, expulsive 144 

— Dacryocystorhinostomia externa nach Kaleff- 
Hollwich 986 

— Ectropium paralyticum 384 

— Faden-, nach Cüppers, Erfahrungen 158 

— — - und Anwendung eines Muskellokalisators 

640 


Operationen, fistelbildende, und avaskuläres 


I 


I 


polyzystisches Sickerkissen 155 

Glaukom, kurzer Atlas 842 

— mit Golddrainage 260 

Goniotrepanation mit Skleradeckel 71 

— - klin. Ergebnisse 735 

— — nach J. Fronimopoulos, modifizierte 973 
intraokulare Eingriffe, beidseitige in einer 
Sitzung 907 

- und Exsudation in die Vorderkammer 231 
Iris, Betrachtungen 853 

Irisraffung 153 

Katarakt-, nach fistelbildenden Operationen 
331 

— Wandel innerhalb von 10 Jahren 74 
Kautersklerektomie, subsklerale, Trabekul- 
ektomie 216 

Keratoplastik, Immunreaktionen nach 722 
— Kindesalter 199 

— komplizierte Fälle 180 


- — lamelläre, bei rezidivierenden Pterygien 


148, 180 
- perforierende 657 
— — bei schweren Veränderungen des vorderen 

Augenabschnittes 722 

— — und Kreuzstichnaht 148 
— Ulcus corneae, perforierter 464 
kombinierte, der Katarakt und des chron. 
Glaukoms, bes. Fälle 836 
Konjunktivorhinostomie und Applicatio tubae 
638 
Lasermikrochirurgie der aufgehobenen 
Vorderkammer 252 
Licht- und Kryokoagulation, Schäden bei 303 
Lidmagnetimplantation bei paretischem Lag- 
ophthalmus 938 
Linsen, intraokulare 303 
Linsenentbindung, Hilfsinstrument zur 293 
Makulaforamen mit resorbierbarer Plombe 
142 
M. obliquus inferior, Erfahrungen mit der 
Verlängerung 931 
Nahtstelle, iridoziliare 880 
Netzhaut-, unaufschiebbare 530 


Netzhautablösung bei Löchern am hinteren Pol, 


mit Silberspange und Cerclage 271 

— bei Makulaforamen mit resorbierbarer 
Plombe 278 

Schiel-, A- und V-Syndrom 157 

— Kindesalter mit Ketaminemononarkose 122 

Spendermaterial, konserviertes, für die Kerato- 

plastik 210 

Spontanrupturen von Kunststoff-Fäden 

149, 392 

Starschnittrupturen 150 

Strabismus convergens, Revisionseingriff 872 

Trabekulotomie mit der Hakensonde 153 
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Operationen, Trepanation mit Skleradeckel 
(Elliot-Fronimopoulos) und ik. Kataraktextrak- 
tion 343 

— Tränenpunktaplasie 427 

— Tumoren und Zysten durch lamelläre Resek- 
tion 6 

Tumoriridektomie, periphere, bei Irismelanom 
407 

— Vitrektomie, transpupillare 238 

— — nach perforierenden Verletzungen 147 

Operationsmikroskop, Spaltlampe als 145 

Ophthalmodynamometrie bei Hirnbasistumoren 
141 

Ophthalmoplegie, externe, progressive vom 
Riesenmitochondrientyp 786 

Optik, Brillengläser, neuere, mit gleitender 
optischer Wirkung 946 

Orbita, -Bodenfraktur und Bulbusmotilität 156 

— Granulom, eosinophiles 283 

— Jochbeinfraktur und Spätfolgen 567 

— Lid mit Dirofilariagranulom 222 

— -tumoren, Echographie und Computertomo- 
graphie 140 

— Östitis (Paget) 2 

Orthokeratologie, Technik, Möglichkeiten, 
Grenzen 84 

Ostitis, kranioorbitale 2 


Paget, Ostitis, kranioorbitale 2 

Papille, Stauungs-, Zeitdauer der Entwicklung 
bei Hirndrucksteigerung 613 

Papillenexkavation, kolobomartige, und Makulo- 
pathie-Behandlung durch Photokoagulation 
867 

Perimetrie beim Chiasmasyndrom, schwellennahe 
und überschwellige Reize 468 

— beim Fallschirmspringen 632 

Pigmentdegeneration, einseitige, der Netzhaut 
161 

Pigmentepithel, Proliferationen des, bei Ader- 
hautmelanomen 450 

Pilocarpintropfen, stabilisierte, Wirkung 156 

Plombe, resorbierbare, bei Netzhautablösung mit 
Makulaforamen 278 

— — bei Operation des Makulaforamens 142 

Photographie, Infrarot-Falschfarbenphotographie 
in der Augenheilkunde 959 

Photokoagulation bei kolobomartiger Papillen- 
exkavation und Makulopathie 867 

— bei Zentralvenenthrombose 141 

Pneumographie und Tomographie zur Unter- 
suchung der Sehbahn 21 

Pterygium, rezidivierende, und lamelläre Kerato- 
plastik 148 

Ptosis, Myasthenie, okuläre, Diagnose und 
Behandlung 889 

Pupillarblock und Lasermikrochirurgie 252 
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Radioisotopenbehandlung maligner Tumoren 
der Aderhaut 144 

Reihenuntersuchungen siehe Filterunter- 
suchungen 

Retikulumzellsarkom, primäres, Diagnose und 
Verlauf nach Strahlentherapie 499 

- Klinik, Pathologie 489 

Retinitis centralis serosa, angiographisch beob- 
achtete Läsionen 862 

Retinitis pigmentosa, partielle und ERG und 
EOG 760 

Retinopathie und Angiopathie bei 50- bis 
60jähriger Diabetesdauer 770 

Rubinstein-Taybi-Syndrom, Augensymptome 
beim 126 


Sautter, Hans, Geburtstag 171 

Sehbahn, Untersuchung durch Pneumographie 
und Tomographie 21 

Sehen, was bedeutet es? 876 

Sehnerv siehe Nervus opticus 

Sickerkissen, avaskuläres, polyzystisches nach 
fistelbildenden Operationen 155 

Silberspange und Cerclage bei Netzhautablösung 
mit Löchern am hinteren Pol 271 

Sklera, Molybdändraht, vergoldeter, Verbleib 
in den Augengeweben 779 

Sklerodermie, progressive, und Zentralarterien- 
verschluß der Retina 597 

Sonnenfinsternis, partielle, Abbildung in der 
Makula 295 

Spaltlampe als Operationsmikroskop 145 

Spektrum, Maximum der Kurve der spektralen 
Sichtbarkeit 36 

Spinaliom im Lidbereich 137 

Spinalkanal, Eingriffe am, neuroophthalmolog. 
Komplikationen durch Liquorleckage 526 

Syndrome, Behgetsche Erkrankung und immun- 
suppressive Behandlung 627 

— Irvine-Gass-Syndrom 173 

— Myopie-, und med. Behandlung 623 

—- Norrie- 562 

— Rubinstein-Taybi-, Augensymptome beim 126 

Schielamblyopie und exzentrische Fixation 118 

Schielen, Fadenoperation nach Cüppers 158 

— Frühbehandlung des infantilen 164 

— Konvergenz-, Euthyskop- und Okklusions- 
behandlung 105 

— M. obliquus inferior, Erfahrungen mit der 
Verlängerung 931 

— Strabismus convergens (Esotropie), Revisions- 
eingriff 872 

Schieloperationen, A- und V-Syndrom 157 

— Kindesalter, mit Ketaminemononarkose 122 

Schwangerschaft, EPH-Gestose und Augen- 
hintergrund 896 

Stäbchen- und Zapfensystem, Elektroretino- 
gramm 160 
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Stauungspapille, Zeitdauer der Entwicklung bei 
Hirndrucksteigerung 613 

Stoffwechsel- und Hormonhaushalt und natür- 
liches und künstliches Licht 98 

Stoffwechselstörungen, Lipoid-, und Arcus cornea 
321 

Strabismus siehe Schielen 

Strahlentherapie, Radioisotopenbehandlung 
maligner Aderhauttumoren 144 


Tensilon-Test, Myasthenie, okuläre, Diagnose 
und Behandlung 889 
Thrombosen und Embolien der Netzhautgefäße 
und Wettereinfluß 990 
Thyreoideahormon, Monochromasie, angeb. 
Taubheit 731 
Tomographie und Pneumographie, Vergleich 21 
Tonometer, Applanations-, bei 8899 Patienten 
152 
Tonometrie, Früherkennung des Glaukoms 265 
Trabekelwerk beim Exfoliationssyndrom 154 
Trabekulektomie (Cairns) und subsklerale 
Kautersklerektomie 216 
- und iridoziliare Nahtstelle 880 
Trabekulotomie mit der Hakensonde 153 
Tränendrüse, Hyposekretion der, Hypotonie 
und mangelhafte Konvergenz 859 
Tränenpunktaplasie, operative Therapie 427 
Tränenwege, Dacryocystorhinostomia externa 
nach Kaleff-Hollwich 986 
Konjunktivorhinostomie und Applicatio tubae 
638 
Transferfaktor in der Ophthalmologie 63 
Trifluorothymidin-Behandlung (F3 TDR) und 
Epithelregenerationshemmung 576 
Tumoren, Aderhautmelanom, malignes, Proli- 
ferationen des Pigmentepithels 450 
— — Radioisotopenbehandlung 144 
Chordom der Schädelbasis, Exophthalmus 
und Okulomotoriusparese 953 
Dirofilariagranulom des Lides und der Augen- 
höhle 222 
Granulom, eosinophiles, der Orbita 283 
Hirnbasis-, Ophthalmodynamometrie 141 
Iridektomie, periphere, bei Irismelanom 407 
Lymphom, benignes angiofollikuläres im 
Lidbereich 553 
Orbita-, Echographie und Computertomo- 
graphie 140 
Spinaliom im Lidbereich 137 
Retikulumzellsarkom, primäres, Klinik, 
Pathologie 489 
Diagnose und Verlauf nach Strahlentherapie 
499 
Zysten, i.o. und lamelläre Resektion 6 


Ultraschalldiagnostik, Verstärkungsregelung, 
laufzeitabhängige 478 

Univ.-Augenklinik Münster, med. Einrichtungen 
811 

— -— und Augenheilkunde 816 

Unterricht, audiovisuelles System in der Augen- 
heilkunde 283 

Uvea, Entzündung der 225 


Vaskularisation, Rigidität des Kaninchenauges 
151 

VECP, antagonistische Farbensinnmechanismen 
162 

— Gesichtsfelddefekt bei Glaukom 163 

Vererbung, Hornhautdystrophie, kristalline 
678, 684 

— Katarakt, kongenitale, in zwei Familien 884 

— Monochromasie, Taubheit und Resistenz gegen- 
über der intrazellulären Wirkung des 
Thyreoideahormons 731 

Verkehr, Augenverletzungen durch Kraftwagen- 
unfälle 900 

Verletzungen, Augen-, primäre Rekonstruktion 
147 

— — trotz Sicherheitsgurt 146 

— Bulbuskontusion und Kammerwinkelverände- 
rungen 147 

— Kraftwagenunfälle 900 

— Orbitabodenfraktur und Bulbusmotilität 156 

— perforierende, und Vitrektomie 147 

Vitrektomie nach perforierenden Verletzungen 
147 

— transpupillare 238 

Vorderkammer, Abfluß Iymphpflichtiger radio- 
aktiver Substanzen aus der 571 

— aufgehobene und Lasermikrochirurgie 252 

— Glaukom, malignes, Behandlung des 154 

— Irisraffung 153 


Wettereinfluß und Thrombosen und Embolien 
der Netzhautgefäße 990 
Windschutzscheibenverletzungen 900 


Zentralarterienverschluß der Retina bei progres- 
siver Sklerodermie 597 

Zentralvenenthrombose und Photokoagulation 
141 

— und Netzhautablösung 420 

Ziliarzone, Untersuchungen der 43 

Zonulafasern, Untersuchungen über die Ciliar- 
zone 43 

Zostertherapie mit Cytarabin 791 

Zyklokryotherapie hämorrhagischer Glaukome, 
Langzeitbeobachtungen 155 





